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§. 161. Der elektrische Strom.
Urn die Maxwell'schen Gleichungen auf den Fall der elektrolytischen Leitnng anwenden zu konnen, haben wir nur noch festzustellen , was wir unter dem elektrischen Strome zu verstehen haben. Dies ergiebt sich aber aus der Definition §. 151.
"Wenn man, was der Wirklichkeit jedenfalls sehr nahe ent-spricht, das Losungsmittel wie einen Nichtleiter behandelt, so haben wir keinen Verfall von elektrischer Kraft, wie bei den metallischen Leitern, anzunehmen. Dagegen wird ein Theil der vorhandenen elektrischen Energie zur Ueberwindung des Wider-standes, den das Losungsmittel der lonenverscbiebung entgegen-stellt, verbraucht, und auch bier in Warme verwanclelt. Diesen Theil konnen wir berechnen, wenn wir, wie schon oben, an-nehmen, dass die lonen die Trager bestimmter positiver ocler negativer Elektricitatsmengen sind.
In §. 155 haben wir die Arbeitsgrosse bestimmt, die zur Verschiebung einer gewissen Elektricitatsmenge im elektrischen Felde erforderlich ist.
Die im Volumenelement dt enthaltene, an die lonen a ge-bundene Elektricitat ist iojadr, und diese wird in der Riclltung des Vectors ^ urn die Strecke aPdt verschoben. Die elektrische Kraft E leistet also hierbei die Arbeit
(1)                      ±iyawPEcos(P, JB) dv dt
= ±riaa (PXEX + PyEy -j- P,^,) dr dt.
Die Arbeit der elektrischen Krafte bei der Verschiebung aller lonen erhalten wir hieraus, wenn wir die Summe dieser fur die verschiedenen lonenarten gebildeten Ausdriicke nehmen, also, wenn wir diese Summe durch das Zeichen andeuten:
(2)
E        ± aa p       E'
Bedeutet also d T die elektrische Energie im Volumenelement dt, so geniigt der im §. 151 eingefiihrte Stromvector © der Gleichung:dio Ccmecmtration,
